
COMPONENTI V A R I 


Posizione 

DESCRIZIONE 

Codice 

Numero Fabbrica 

A 

Altoparlante 



90060 

X 01 A.120.00.0 

C 1 

C 3 

Condensatore variabile 



94316 

R 230.F01.00.0 

C 16 

Condensatore elettrolitieo 

0,8 

pF 

90520 

NOC 593 

C 17 

• > 

0,32 

1*F 

90521 

NOC 5016 

C 18 

» » 

20 

1*F 

90522 

NOC 5001 

C 19 

* * 

200 

1*F 

90523 

NOC 5004 

C 21 

» I 

125 

PF 

90524 

NOC 599 

0 22 

» * 

500 

pF 

90525 

NOC 5008 

C 23 

» » 

200 

1*F 

90524 

NOC 5009 

J 

Presa auricolare 



97119 


L 1 

Antenna in ferrite 



93932 

R 441.F00.80.0 

L 2 

Bobina oscillatore OM 



90337 

R 240.F01.00.0 

R 12 

Potenziometro volume 



92245 

X 80C.341.00.0 

R 23 

Resistenza 0,2 



95801 

R 441.N01.02.0 

R 24 

Resistenza 0,2 



95801 

R 441.NO 1.02.0 

T 1 

1° Media Frequenza 



91763 

R 240. HO 1.00.0 

T 2 

11° Media Frequenza 



91764 

R 240.H02.00.0 

T 3 

111° Media Frequenza 



91765 

R 240.H03.00.0 


Coperchio pile {specificare colore) 

97124 

R 441 .B00.60.0 


Manopola volume 



91206 

X 70B.690.00.0 


Manopola sintonia 



91207 

R 441.C00.50.0 


Mobile anteriore (specificate colore) 1 

92073 



Mobile posteriore (specificare colore) 1 

92077 



N.B. - Per richiedere tali component! specificate sempre, oltre ai modeMo dell'apparecchio ed alia descrizione del pezzo, 
il numero di codice relativo. 



Spyder (r 44» 








